REGISTERFO No DONT 


सदी स . हो . ( ग . 


ल . 


रस 


NA 


... . 


Hy. .. 


मपपेरपयन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


पं . 51} 


1651 


একা লালন 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
_ - - - - - - 

- - - - 
मई विकला , गमिबार दिसम्बर 25, 1982 पौष 4 1984 
NEW DI11A , SI 11041 DECEMBER 15, JORPH I ) 

___ - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - 
इस मा में भिन्न पक्ष सापा दो माती जिसस किए ग्रह सफल । क ष में श्री बा सर 

piring 1" 1. 1811 , thin Part illords 1141 1111r ho niel " 1 hopardid Linpilt 101 
- - - - - 

- - - - - - - 

- - - - - - 


- - - 


PARi H - Dectuwa 
रमा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पाविधिक निमम मोर मावेश 
Statatory Rules and Orders imowed by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 14 दिसम्बर , 19822 


का . नि . आ . 278 . - राष्ट्रपति , मविधान क अनच्छेद 309 
परन्तक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए सेवा अस्पताल 
। नियम , 1973 का और सशाधन करन क लिए निम्नलिखित 
पम बनान है , अर्थात - 


1 मक्षिप्त नाम और प्रारम्भ--- ( 1 ) इन नियमो का क्षिर 

नाम मा अस्पताल भर्ती ( मशाधन ) नियम . 11082 


( 2) य रजपत्र म प्रकाशन की नारीरू का पवन होगे । 
2 . सवा अस्पताल भर्ती नियम , 1973 की अनमची के स्तम्भ 
के नीष की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी 
गी , अर्थात . 
" तीनो मेनाओ ( सेना , नौसना और वायसेना) द्वारा प्रशा 

मनिक रूप से नियंत्रित ऐमा कनिष्ठ भौतिक 
चिकित्मक , जिसने उम श्रेणी म निर्यामत आगर 

पर नियक्ति के पश्चात 5 (पाच) वर्ष सेवा की है । 
[ फा म 311 / 2/ डी जी एफ एम एम डी जी 2- बी ] 

एम मी जनजा , अवर नित 
टप्पण - का नि आ 241 तारीख 22- 8 -1971 के अधीन अधि 

सचित मेवा अस्पताल भती नियम 1979 का भारत 
1058 GI/ 82 - 1 


के राजपत्र म म का नि आ 168 तारीख 25 
अप्रैल , 1977 के अधीन प्रकाशित रक्षा भती ( संशो 
धन ) नियम , 1977 द्वारा संशोधन किया गया । 
MINISTRY OF DEFENCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 14th December 1982 
SRO 279 – In exercise of the powers conferied by the 
proviso to irticle 309 of the constitution , the President hee 
Di makce the lollowing rules futhci to amend the Scisice 
Ilonpituls Reuiditment Rules 1973 , namely ~ 

Short tutle and commencement ) These rules may 
lie Lilled the Scivic Hospitals Recruitment ( Amendinent) 
Rules 1932 

( 2 ) They shall come into folce on the date of thelt publi 
Callion u Official Gazette 

2 In the Services Hospitals Recitment Rules 1973 , in 
the schedule, under column 11 , for the entry , the tollowing 
cnniy shall be substituted , namely — 

" Promotion : 
Junior Physiotherapists administratively controlled by the 

three services ( Army, Navy and All Force ) with. 
live veurs scivices in the grade rendered after ap 
nointment thereto on ? leyalar basis " 

[ File No 3 | 1| 2 DHAFIS|DI2B) 

MC JUNEI 1 Under Sety . 
B The Service Hospitals Recrutment rules , 1973 

notified vide SRO 241 ditec 22nd August 1973 
welcomended vide the Service Hospitals Reciull 

ment ( Amendment ) Rules 1977 published in the 
Gweite of Indiat vide SRO) 169 daltd 25th April, 
1977 
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